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prendra tout ce qu'il doit y avoir de changements dans les resultats qul
precedent.

La methode dont je viens de parler pour recueillir les poussieres
qui sont en suspension dans Fair ordinaire, et les examiner ensuite au
microscope, est evidemment susceptible d'etre modifiee utilement(*).

Je crois qu'il y aurait un grand interet a multiplier les etudes sur ce
sujet, et a comparer dans un meme lieu avec les saisons, dans des
lieux differents a une meme epoque, les corpuscules organises disse-
mines dans Tatmosphere. II semble que les phenomenes de contagion
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morbide, surtout aux epoques ou sevissent des maladies epidemiques,
gagneraient a des travaux poursuivis dans cette direction.

Les figures 6, 7, 8, 9 representent des corpuscules organises associes
a des particules amorphes, tels qu'ils s'offrent au microscope pour un
grossissement de 350 diametres ; le liquide delayant etait Facide sulfu-
rique ordinaire.

La figure 6 s'applique a des poussieres recueillies du 25 au
26 juin 1860; la figure 7 a des poussieres du brouillard tres intense du
mois de fevrier 1861; la figure 8 a des poussieres recueillies du 17 au

1. Ne serait-il pas possible de remplacer le coton par une bourre de fils formes par un
borate soluble, etire a chaud, voire me'me par du sucre d'orge reduit en fils soyeux?

J'essaye en ce moment Pemploi d'un tube thermom^trique de gros calibre oft Ton a souffle
a des distances rapprochees une suite de renflements. En introduisant dans ce tube quelques
gouttes d'un liquide visqueux ou d'huile, le liquide s'arrete dans les Stranglements, et si Ton
fait passer de 1'air, les menisques des etranglements se reforment apres le passage de cliaque
bulle de gaz, qui se trouve ainsi lave un grand nombre de Ms par une quantite" de liquide
adhesif tres minime, M. Jamin a utilise" des tubes de cette nature dans quelques-unes de ses
curieuses experiences sur la capillarity G'est ce qui m'a sugger^ I'id6e de 1'emploi de pareils
tubes, dont je ne peux cependant pas juger encore refficacite.re, et Fon com-
